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NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 21-go bm. 
o godzinie 13 w kościele O.O. Karmelitów przy ul. Rakowieckiej, po czym nastąpi wyprowadzenie 
zwłok od bramy cmentarza Rakowiekiego o godz. 14.30 do grobowca rodzinnego, o czym zawia- 


damiają pogrążeni w głębokim żalu: 
CÓRKA z MĘŻEM i RODZINA. 
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